21 lipca 2001 zmarł 


TADEUSZ CHRUŚCICKI 


historyk sztuki, muzeolog, 
dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 1974-2000, 
człowiek ogromnie zasłużony dla Polski i Krakowa. 


Rodzinę Zmarłego proszę o przyjęcie 
wyrazów współczucia. 


Stanisław Handzlik 
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 


